CENONGEEWUIANO 


Informativo bimestral do 9º Batalhão de Engenharia de Construção 
Referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2022 





A Operação Dourados não pode parar 


Entre 31 de dezembro e 6 de janeiro, apesar do mau tempo, o 9º BEC manteve a impulsão na Operação 
Dourados, obra de cooperação executada sob coordenação do 3º Grupamento de Engenharia (3º Gpt E) que visa à 
ampliação e restauração do Aeroporto Regional de Dourados-MS. 

Foram realizados, na faixa preparada da pista de pouso e decolagem (PPD), serviços de limpeza de camada 
vegetal; escavação, carga e transporte (ECT) de material de 1º categoria; e hidrossemeadura. 





Apresentação do Capitão Tarcísio 


No dia 6 de Janeiro, apresentou-se no 9º BEC o Capitão Tarcísio Augusto Freitas Santos, egresso da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (ESÃO), localizada no Rio de Janeiro-RJ. 

O comandante do batalhão realizou a entrega do distintivo de bolso da OM e de um cartão de boas-vindas. 

O 9º BEC deseja ao militar muitas felicidades e sucesso na sua nova missão. 

O Capitão será designado para comandar a 1º Cia E Cnst (Destacada em Dourados-MS). 








Despedida de Soldados 


No dia 11 de janeiro, o 9º BEC realizou solenidade militar de licenciamento da 1º baixa dos soldados que foram 
incorporados em 1º de março de 2021. 
Despediram-se das fileiras do Exército Brasileiro, por conclusão do tempo de serviço militar inicial obrigatório, 
52 soldados que superaram diversos desafios, adquirindo conhecimentos profissionais importantes. Cumpriram sua 
missão e agora Integram a reserva mobilizável da Força Terrestre. 
O batalhão a Os serviços prestados e deseja sucesso nas novas missões. 
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Apresentação do Sargento Laécio 


No dia 13 de Janeiro, o 9º BEC recebeu a apresentação do 2º Sargento Laécio Romualdo da Silva Almendra, 
egresso do 2º Batalhão Ferroviário (2º B Fv), localizado em Araguari-MG. 

O subcomandante do batalhão realizou a entrega do distintivo de bolso da OM e de um cartão de boas-vindas. 

O militar foi designado para o Pelotão de Manutenção do Destacamento Dourados. 

O batalhão deseja ao militar muitas felicidades e sucesso no batalhão. 








Obra em Dourados tem semana de muito trabalho 


Entre 7 e 13 de janeiro, o 9º BEC aproveitou todo tempo disponível para incrementar a produtividade na 
Operação Dourados, obra de cooperação que tem como escopo a ampliação e restauração do Aeroporto Regional de 
Dourados-MS. 

Foram realizados, em trechos das faixas preparadas da pista de pouso e decolagem (PPD), serviços de limpeza 
de camada vegetal; carga, manobra, descarga e transporte de agregados; escavação, carga e transporte (ECT) de 
material de 1º categoria; e hidrossemeadura. 





Despedida do Sargento Thiago Costa 


No dia 14 de janeiro, despediu-se do 9º BEC, o 3º Sargento Thiago Augusto Costa, por motivo de sua 
movimentação para a Base de Administração e Apoio da 1º Região Militar (B Adm Ap/1º RM), localizada no Rio de 
Janeiro-RJ. 

O Batalhão agradece ao militar pelo trabalho profícuo realizado e deseja felicidades na nova organização militar. 








Apresentação do Capitão Igor Dantas 


Apresentou-se no 9º BEC no dia 17 de janeiro o Capitão Igor Dantas Beserra, egresso da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (ESÃO), localizada no Rio de Janeiro-RJ. 

O subcomandante do batalhão realizou a entrega de um cartão de boas vindas ao capitão. 

O batalhão deseja ao militar muitas felicidades e sucesso nas próximas missões. 

O Capitão foi designado para comandar a CEEM do 9º BEC. 
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Reforma de Marco Histórico Militar na BR-070 


No dia 177 de janeiro, no trecho da BR-070, que une Cuiabá a Caceres, em Mato Grosso, o 9º BEC reformou o 
marco "O Exército Constrói a BR-070", que se localiza no final do trecho com extensão de 162 Km sob sua 
responsabilidade durante a implantação da rodovia, entre 1978 e 1984. 

Foram realizados no local a limpeza do terreno, os reparos na estrutura e na calçada, além de pintura do marco. 
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9º BEC “pica a voga” em Dourados 


Entre 14 e 20 de janeiro, o tempo novamente ajudou a 1º Cia E Cnst do 9º BEC manteve a impulsão na obra de ampliação e 
restauração do Aeroporto Regional de Dourados-MS, a Operação Dourados. 

Foram executados, em faixas preparadas da pista de pouso e decolagem (PPD), serviços de limpeza de camada 
vegetal; carga, manobra, descarga e transporte de agregados; escavação, carga e transporte (ECT) de material de 1º categoria; 
compactação de aterro a 100 % Proctor Intermediário; e hidrossemeadura. 
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Homenagem Póstuma ao Soldado Apóstolo 


Na manhã do dia 21 de janeiro, o 9º BEC prestou justa homenagem ao Soldado Leonardo Hiogo Apóstolo de 
Freitas, falecido no dia 29 de janeiro de 2021, pelos relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro e 
particularmente ao batalhão. 

Com a presença de familiares e amigos, foi maugurada a Seção de Borracharia da Companhia de Engenharia de 
Equipamentos e Manutenção, que recebeu o nome “Borracharia Soldado Apóstolo”. 
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DE 2021. 













CUIABÁ-MT, 21 DE JANEIRO DE 2022. 


NÓS FAZEMOS! SEMPRE FIZEMOS! SEMPRE FAREMOS! 








Comandante do 3º Grupamento de Engenharia visita Obra em Dourados 


No dia 25 de janeiro, o Comandante do 3º Grupamento de Engenharia, Coronel Luís Cláudio Brion 
Cardoso, visitou a Operação Dourados, obra de cooperação executada pelo 9º BEC que tem como escopo a 
restauração e a ampliação do aeroporto regional de Dourados-MS. 

Na oportunidade, o Coronel Brion acompanhou os trabalhos de engenharia de escavação, carga, transporte 
e compactação; as atividades de apoio realizadas no canteiro de obras; o controle tecnológico; e a situação logística 
da operação. 
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No dia 26 de janeiro, apresentou-se no 9º BEC o Coronel Bertoldo Francisco de Carvalho Neto, egresso do 
Comando da 13º Brigada de Infantaria Motorizada (Cmdo 13º Bda Inf Mtz), localizada em Cuiabá-MT. 

O comandante do batalhão realizou a entrega do distintivo de bolso da OM e de um cartão de boas-vindas e 
desejou-lhe muitas felicidades e sucesso no batalhão. 








Inspeção de Passagem de Comando do 9º BEC 


Entre 24 e 26 de janeiro, o 9º Batalhão de Engenharia de Construção (9º BEC) recebeu a comitiva do 3º 
Grupamento de Engenharia (3º Gpt E), composta pelo Coronel Luís Cláudio Brion Cardoso, comandante do 3º Gpt E, 
Tenente-Coronel David Crispim de Carvalho e Majores Ricardo de Oliveira Carvalho e Edésio Meneses Leão, 
para inspeção de passagem de comando do batalhão. 

A inspeção teve por objetivos verificar a situação de pessoal, inteligência, instrução, logística, gestão 
administrativa e técnica do batalhão; atualizar as informações sobre o andamento das atividades em curso; e 
acompanhar as atividades preparatórias para a passagem de comando do 9º BEC. 
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Apresentação do Capitão Ramiro 


No dia 27 de janeiro, o 9º BEC recebeu a apresentação do Capitão Tiago Ramiro Guimarães de Oliveira, 
egresso do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), localizado na cidade de Rio Branco-AC. 

Foi realizada a entrega do distintivo de bolso da OM e de um cartão de boas vindas. 

O 9º BEC deseja ao Capitão Ramiro muitas felicidades e sucesso no batalhão. 

O Capitão foi desiganado para comandar a CCAp do 9º BEC. 
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Semana de muito trabalho duro em Dourados 


Entre 21 e 27 de janeiro, o 9º BEC não perdeu a impulsão na obra de ampliação e restauração do Aeroporto 
Regional de Dourados-MS, a Operação Dourados. 

Foram executados, em faixas preparadas da pista de pouso e decolagem (PPD) e em pista de taxiamento, 
serviços de limpeza de camada vegetal; carga, manobra, descarga e transporte de agregados; escavação, carga e 
transporte (ECT) de material de 1º categoria; e compactação de aterro a 100 % Proctor Intermediário. 
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Despedida da Sargento Lucielen 


No dia 28 de janeiro, o 9º BEC realizou a despedida da 3º Sargento Lucielen Soares Safo, por motivo do seu 
licenciamento. 

Na solenidade fo1 entregue uma referência elogiosa e uma placa como lembrança da sua passagem pelo batalhão. 

Agradecemos à militar pelo trabalho realizado e desejamos felicidades e sucessos em sua nova caminhada. 
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Janeiro Branco 


No dia 28 de janeiro, o 1º Tenente Alessandro dos Santos Barros, Capelão do Comando da 13º Brigada de 
Infantaria Motorizada, ministrou palestra sobre cuidados com a saúde mental, para os cabos e soldados do 9º BEC, 
como parte da Campanha Janeiro Branco. 

A Campanha Janeiro Branco tem o objetivo de sensibilizar a Família Militar a respeito da saúde mental, 
convidando as pessoas a refletirem sobre suas vidas, o sentido e propósito, a qualidade dos seus relacionamentos, seus 
pensamentos, emoções e quanto conhecem sobre s1. 
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Despedida de Militares 


O 9º BEC realizou, no dia 28 de janeiro, despedida de militares. 

Despediram-se o Tenente-Coronel Orsi Pereira Duarte Júnior, subcomandante do batalhão de 2018 a 2022, 
que foi movimentado para a Escola de Sargentos das Armas (ESA), localizada em Três Corações-MG; e, transferidos 
para reserva remunerada, o Capitão Nilson Bondespacho de Almeida e o Subtenente Alfeu Brandão Silva, após mais 
de 30 anos de excelentes serviços prestados ao Exército Brasileiro. 

Durante a solenidade, o comandante do batalhão entregou referências elogiosas e lembranças do 9º BEC. 

O batalhão agradece aos militares pelo trabalho profícuo realizado e deseja muito êxito nas missões futuras. 





Apresentação de Militares 


No dia 31 de janeiro, apresentaram-se no 9º BEC o Major Célio Imai, movimentado do Comando do 2º 
Grupamento de Engenharia (2º Gpt E), sediado em Manaus-AM; e os Aspirantes a Oficial Lucas Cardoso Pessoni e 
Luiz Garcia De Morais Neto, egressos da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), localizada em Resende-RJ. 

O comandante do batalhão lhes entregou distintivos de bolso da organização militar e cartões de boas vindas e 
lhes desejou muitas felicidades e sucesso no batalhão. 

O Major foi designado para chefiar a 4º Seção do 9º BEC. 








Visita da AORE-MT 


No dia 31 de janeiro, o 9º BEC recebeu a visita da Associação de Oficiais da Reserva do Exército em Mato 
Grosso (AORE-MT), já com a presença do Coronel Vasconcellos, Comandante nomeado para o biênio 2022-2023. 

Na oportunidade, o comandante do batalhão apresentou as atividades desenvolvidas pelo 9º BEC aos 1º 
Tenentes da Reserva Paulo César Machado Ribeiro, Gonçalo Joarez de Arruda e Oscemario Forte Daltro; e 
conheceu as ações da associação. 
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Despedida do Sargento Almeida 


No dia 1º de fevereiro, o 9º BEC realizou a despedida do 3º Sargento Antonyerre de Almeida Ferreira, por 
motivo de seu licenciamento. 

Na solenidade, o comandante do batalhão entregou a referência elogiosa e uma lembrança do 9º Batalhão. 

O 9º BEC agradece ao militar pelo trabalho profícuo realizado e deseja felicidades. 
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Visita dos Reservistas 


No dia 1º de fevereiro, o 9º BEC recebeu a visita dos Senhores Eric Bernardo Ferreira, Renato Gonçalves 
Festi ce Carlos Dias Pego, reservistas incorporados ao batalhão em 1º de março de 2000, que, na oportunidade, 
relembraram seus tempos de caserna. 
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9º BEC realiza sondagem de solo em Cuiabá 


Entre 20 de dezembro e 1º de fevereiro, o 9º BEC executou campanha de investigação geotécnica dos 
parâmetros do subsolo onde serão construídas as futuras instalações do 13º Pelotão de Comunicações, em Cuiabá-MT. 
Sob a coordenação do 3º Grupamento de Engenharia (3º Gpt E), foram realizados ensaios de sondagem à 
percussão simples (SPT - Standard Penetration Test). 
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Apresentação de Militares 


No dia 3 de fevereiro, o 9º BEC realizou solenidade de apresentação de militares. 

Apresentaram-se o 3º Sargento Gutemberg Gomes Dória Machado movimentado da Companhia de 
Comando da 10º Brigada de Infantaria Motorizada (Cia Cmdo 10º Bda Inf Mtz)/ Recife-PE; e os 3º Sargentos Karina 
Carvalho Sant'ana Santos e Kaio Cordeiro Carvalho de Amorim, egressos da Escola de Sargentos de Logística 
(EsSLog)/Rio de Janeiro-RJ. 

O comandante do batalhão lhes entregou distintivos de bolso da organização militar e cartões de boas-vindas e 
lhes desejou muitas felicidades e sucesso no batalhão. 








Pioneiro dá boas vindas ao novo Comandante do Batalhão 


No dia 3 de fevereiro, o Capitão Antonio Carlos Carvalho, Pioneiro do 9º BEC na BR-163, como forma de 
boas vindas, presenteou o Coronel Carlos Alexandre Bastos de Vasconcellos, comandante nomeado para o biênio 
2022-23 do batalhão, com seu livro "Reminiscências de um Pioneiro da BR-163 Cuiabá-Santarém”". 








A obra no Aeroporto de Dourados não descansa 


Na semana de 28 de janeiro a 3 de fevereiro, o 9º BEC manteve a produtividade na obra de ampliação e 
restauração do Aeroporto Regional de Dourados-MS, a Operação Dourados. 

Foram executados, em faixas preparadas da pista de pouso e decolagem (PPD) e em pista de taxiamento, serviços 
de limpeza de camada vegetal; carga, manobra, descarga e transporte de agregados; escavação, carga e transporte (ECT) 
de material de 1º categoria; compactação de aterro a 100 % Proctor Intermediário; e plantio de grama em placas. 








Passagem de Comando do 9º BEC 


No dia 4 de fevereiro, o 9º Batalhão de Engenharia de Construção, Batalhão General Couto 
de Magalhães, realizou a passagem de comando, em solenidade militar na qual o Coronel Marton 
Daniel Grala transmitiu o cargo ao Coronel Carlos Alexandre Bastos de Vasconcellos. 

Estiveram presentes ao evento o General de Exército Fernando José Sant'ana Soares e 
Silva, Comandante Militar do Oeste; o General de Exército Enzo Martins Peri, antigo 
Comandante do Exército Brasileiro e do Batalhão; o General de Exército Italo Fortes Avena, 
antigo Chefe do Departamento de Engenharia e Construção; o General de Divisão Jamil Megid 
Júnior, antigo Vice-Chefe do Departamento de Engenharia e Construção; o General de Brigada 
Valério Luiz Lange, Chefe do Centro de Coordenação de Operação do Comando Militar do 
Oeste; o General de Brigada Paulo Afonso Bruno de Melo, Comandante da 11º Região Militar e 
antigo Comandante do Batalhão; o General de Brigada Fábio Serpa de Carvalho Lima, 
Comandante da 13º Brigada de Infantaria Motorizada; o Coronel Luis Cláudio Brion Cardoso, 
Comandante do 3º Grupamento de Engenharia; a Senhora Lucimara Rodrigues Cordeiro 
Tavares, Superintendente do Patrimônio da União no Mato Grosso; e os Coronéis Hélio Mathias 
Pereira e Roberto Tailor Souza da Silva, antigos Comandantes do Batalhão; dentre outras 
autoridades civis e militares. 
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A solenidade de passagem de Comando, iniciou-se com a cerimônia de inauguração do 
retrato no Espaço Cultural Coronel Ismar Cordeiro Guedes Vaz, na qual o Coronel Grala, 
juntamente com a sua esposa, Senhora Daniela do Nascimento Grala, fizeram o descerramento 
da foto. Durante a cerimônia o Coronel Grala foi agraciado com título de Cidadão Mato- 
Grossense, entregue pelo Sr Wilson Santos, Deputado Estadual de Mato Grosso. 

Na formatura, foi realizada a leitura da referência elogiosa do Coronel Grala, enfatizando o 
seu excelente trabalho realizado no Batalhão, e também, a leitura do curriculum vitae do Coronel 
Vasconcellos. Logo após, ocorreu o ato solene da Transmissão de Comando, revista à tropa, e em 
seguida, o desfile ao novo comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Construção. 








Missão de comboio do 9º BEC 


No dia 5 de fevereiro, o 9º BEC foi buscar equipamentos no 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá, 
localizado em Araguari-MG. 

Em 8 de fevereiro, embarcaram os equipamentos, e no dia 9, seguiram sentido ao destacamento em Dourados. 

Esses equipamentos visam aumentar a força de trabalho na obra do aeroporto de Dourados-MS. 





Apresentação de Sargentos da ESA 


Apresentaram-se no dia 77 de fevereiro no 9º BEC os 3º Sargentos Wesley Bomfim Siqueira Junior, Anderson 
Vinicius Gouvêa da Silva, Paulo Alípio Rodriges Pauferro, Erick Silva de Souza e Matheus Fernandes de Matos, 
egressos da Escola de Sargentos das Armas (ESA), localizada em Três Corações-MG. 

O Comandante do Batalhão realizou a entrega do distintivo de bolso da OM e de um cartão de boas vindas aos militares. 

09º BEC deseja-lhes muitas felicidades e sucesso na nova missão. 








Treinamento Físico Militar Centralizado 


Na manhã do dia 9 de fevereiro, o 9º BEC realizou o primeiro Treinamento Físico Militar (TFM) centralizado. 
Fo1 executado o aquecimento estático e uma corrida contínua em forma, visando o fortalecimento do espírito de corpo, 
dos laços de camaradagem e de cooperação entre os militares. 
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Apresentação do Sargento Lima Neto 


No dia 10 de fevereiro, o 9º BEC recebeu a apresentação do 1º Sargento Agripino Mendes de Lima Neto, 
egresso da 23º Companhia de Engenharia de Combate (23º Cia E Cmb), localizada na cidade de Ipameri-GO. 

Foi realizada a entrega do distintivo de bolso do Batalhão e de um cartão de boas vindas. 

O 9º BEC deseja ao sargento muitas felicidades e sucesso nesta OM. 








Apresentação e despedida de militares 


No dia 11 de fevereiro, o 9º BEC realizou a apresentação do 1º Tenente Cláudio Martins e Silva, egresso da 3º 
Companhia de Engenharia e Combate Mecanizada (3º Cia E Cmb Mec), localizada em Dom Pedrito-RS. 

Após a apresentação, despediu-se do Batalhão o 1º Sargento Clércio de Vasconcelos Gusmão, por motivo de sua 
movimentação para o Comando da 13º Brigada de Infantaria Motorizada (Cmdo 13º Bda Inf Mtz), localizada em Cuiabá-MT. 

O Comandante do Batalhão realizou a entrega do distintivo de bolso da OM e de um cartão de boas vindas ao 
militar recém-chegado, e ao militar transferido, entregou a referência elogiosa e uma lembrança da OM. 

09º BEC deseja aos militares muitas felicidades e sucesso na nova missão. 





Apresentação de militares 


No dia 14 de fevereiro, o 9º BEC recebeu a apresentação do Subtenente José Eduardo Gomes Arruda, egresso 
do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), localizado em Brasília-DF ;do 2º Sargento Nelson Mota Da Silva 
Neto, egresso da 1º Companhia de Engenharia de Combate Paraquedista (1º Cia E Cmb Pqdt), localizada no Rio de 
Janeiro-RJ; do 2º Sargento Rafael Barreto de Souza, egresso do 20º Batalhão Logístico Paraquedista (20º B Log 
Pqdt), localizado no Rio de Janeiro-RJ; e do 3º Sargento Gabriel Legg Barbosa, egresso da Escola de Sargentos de 
Logística (EsSLog), localizada no Rio de Janeiro-RJ. 

O Comandante do Batalhão realizou a entrega do distintivo de bolso da OM e de um cartão de boas vindas aos militares. 

O 9º BEC deseja-lhes muitas felicidades e sucesso na nova missão. 








2º Baixa do Efetivo Variável do Grupamento Alfa 2021 


O 9º BEC realizou no dia 15 de fevereiro, solenidade militar de licenciamento da 2º baixa do Efetivo Variável do 
Grupamento Alfa 2021 incorporados em 1º de março de 2021. 

Despediram-se das fileiras do Exército Brasileiro por conclusão do tempo de serviço militar inicial obrigatório 
20 soldados, que suplantaram diversos desafios, adquirindo conhecimentos profissionais importantes. Cumpriram sua 
missão e agora Integram a reserva mobilizável da Força Terrestre. 

Õ paro be Si À os serviços prestados e deseja sucesso na nova empreitada. 
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Apresentação do 2º Sgt MB Lourenço 


No dia 177 de fevereiro, o 9º BEC recebeu a apresentação do 2º Sargento de Material Bélico Paulo Henrique 
Lourenço, egresso do 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (12º Esqd €C Mec), localizado na cidade de Boa Vista-RR. 

Foi realizada a entrega do distintivo de bolso do Batalhão e de um cartão de boas vindas pelo Cel Vasconcellos, 
Cmt do 9º BEC. 


Os meses do 9º BEC desejam ao militar muitas felicidades e sucesso nesta OM. 
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Simpósio de Administração 


No período de 14 a 18 de fevereiro, foi realizado o Simpósio de Administração no 9º BEC, com objetivo de alinhar 
procedimentos, capacitar os militares e dar continuidade no processo de qualificação dos agentes da administração. 

O Simpósio foi estruturado em instruções que abordaram assuntos como Fiscal de Contrato, Sindicância e IPM, 
Exame de Pagamento de Pessoal, Licitações, Contratos, além de outras instruções. 
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Apresentação do 1º Ten QEM Douglas 


No dia 21 de fevereiro, o 9º BEC recebeu a apresentação do 1º Tenente do Quadro de Engenheiros Militares 
Douglas de Melo Félix, egresso do Instituto Militar de Engenharia (IME), localizado na cidade de Rio de Janeiro-RJ. 

Foi realizada a entrega do distintivo de bolso do Batalhão e de um cartão de boas vindas pelo Cel Vasconcellos, 
Cmt do 9º BEC. 


Os integrantes do 9º BEC desejam ao militar muitas felicidades e sucesso nesta OM. 


(E 2h E 
&: 
“cs 
HH 








Visita de Orientação Técnica da Diretoria de Obras de Cooperação 


O Diretor de Obras de Cooperação, General de Brigada Rogério Cetrim de Siqueira e comitiva, realizaram 
nos dias 22 e 23 de fevereiro, Visita de Orientação Técnica (VOT) no 9º Batalhão de Engenharia de Construção (9º 
BEC) e na Operação Dourados, obra de cooperação executada pelo 9º BEC sob coordenação do 3º Grupamento de 
Engenharia (3º Gpt E) que visa à ampliação e restauração do Aeroporto de Dourados-MsS. 

Na Guarnição de Cuiabá o Diretor de Obras de Cooperação foi recepcionado pelo General de Brigada Fábio 
Serpa de Carvalho Lima, Comandante da 13º Brigada de Infantaria Motorizada, paraa VOT na sede do 9º BEC. 

E na Guarnição de Dourados, foi recepcionado pelo General de Brigada Adilson Akira Torigoe, Comandante 
da 4º Brigada de Cavalaria Mecanizada. 








Batalhão realiza instrução sobre direção defensiva 


No dia 24 de fevereiro, o 9º Batalhão de Engenharia de Construção (9º BEC) realizou instrução sobre direção 
defensiva para os motoristas do Batalhão. 

Durante a instrução, o 1º Tenente Gabriel Vinhático da Rocha abordou temas como fundamentos da direção 
defensiva; causas de acidentes no trânsito; conduta no trânsito; maneira de dirigir e de se comportar no trânsito; e 


recomendações especiais de segurança orientadas pelo Comando Militar do Oeste (CMO). 
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Licenciamento de Cabos e Soldados do Efetivo Profissional 


No dia 25 de fevereiro, o 9º BEC realizou em solenidade militar, licenciamento de Cabos e Soldados do Efetivo 
Profissional. 
Os integrantes do Batalhão agradecem pelos excelentes serviços prestados à Pátria e deseja aos novos 





Expediente 9º BEC 
Direção Contatos: 
Cel CARLOS ALEXANDRE BASTOS DE VASCONCELLOS 
Coordenação E-mail: 9becs5 (gmail.com 
Cap AROLDO HENRIQUE DE BARROS SOUZA 
Fotografia Telefone: (65) 2121-0355 
Sd THYAGO HENRICH GONÇALVES PEREIRA 
Sd JOÃO CARLOS SILVA SOARES Endereço: Avenida Fernando 
Diagramação Correa da Costa, 2979, Cuiabá- 
Cb LUIS HENRIQUE CAMARGO MIRANDA MT - CEP: 78068-600 





Sd RODRIGO HENRIQUE LAURENÇO MARTINS 


